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ユーザガイドの場所 

HP の環境保護の取り組みとして、 

下のガイドを八ードドライブ上でご提供している場合があります。 

• 『コンピュータの準備』 

• 『アップグレードガイド』 

これ!5のガイドを参照するには、下の手順で操作します。 

1 Windows の スター ト ボタンをクリックします。 

2 [ずべてのプログラム] をクリックします。 

3 [ユーザガイド] を選択します。 

《 HP モニタのガイドは、モニタに同徊されている CD メディアでご提供しています。 


裏面に続< 
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クイックセットアップ 

コネクタの位置や種類は、モデルおよび選択ずるオプション製品によって異なる場合がありまず。 



キーボードおぶび7ウス 

同じ色のコネクタにつなざます。 
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モニタ（オプション） 

ご購入いただいたモニタとパソコンを同じ形状の 
コネクタでつなざます。※1 
モニタのケーブルはモニタに添付されているちの 
をご使用ください。 


HDMI-HDMI 



コネクタはモデルによって対応していない場合がございます。 
※2 VGA-DV 唆換アダプタをご使用ください。 


…。パ’ 



スピーカ（オプション） 

モニタまたはスピーカに、スピーカのケーブルを 
つなざます。 





モニタが HDMI 接続の時は不要です。 






























































































































































テレビ出力（オプション） 

VGA 、 DVI 、 HDMI コネクタなど対応するパソコン用入力端子を持つ 
テレビモニタに接続でをます。 

ケーブルは別途ご用意ください。 
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DVI 



HDMI 
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